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données sur une feuille séparée. Toutes les figures doivent 


étre présentées dans une forme convenant a la reproduc- 
tion directe. Il est donc nécessaire de fournir des originaux 
des figures ou des épreuves glacées. II n’est pas possible 
de reproduire a partir d’épreuves dont les lignes sont 
faibles. En général, les illustrations pour la reproduction 
doivent étre environ deux fois plus grandes que la repro- 
duction finale. Les symboles normalisés suivants doivent 
étre utilisés sur les dessins au trait: 


O@AaAUOS +xVv V¥ 


Les ordonnées ainsi que les abscisses seront indiquées 
horizontalement. Les unités de mesure seront écrites entre 
parenthéses. 

2. Les tableaux doivent accompagner le texte dactylo- 
graphié mais doivent rester séparées. Si possible, les tab- 
leaux devront étre concus de sorte qu’ils soient com- 
préhensibles sans référence au texte; chaque tableau et 
chaque colonne devront étre titrés et utilisables pour une 
reproduction immédiate. Les tableaux devront étre num- 
érotés par ordre de série. Les symboles et abréviations 
devront étre expliqués. Les unités de mesure seront 
toujours clairement indiqueés. A moins que ce ne soit 
indispensable au développement du sujet, les tableaux ne 
doivent pas utiliser de méthodes résumant les résultats 
autres que celles généralement acceptées. II faut éviter 
de récépter la méme information en chiffres et en tableaux. 
3. Les références doivent étre indiquées dans le texte au 
moyen de nombres entre crochets consécutifs; et la référ- 
ence complete doit étre placée dans une liste a la fin du 
rapport sous la forme suivante: 


. Goodman, A.H. Progress in methods of nitrate re- 
moval. Water Treatment and Examination 24, 157-171 
(1975). 

. James, D.L. and Lee, R. Economics of Water 
Resources Planning, pp. 119-121. McGraw-Hill, New 
York (1979). 

. De Wet, F.J. Flotation of algal waters. Presented at a 
Conference of the Institute of Water Pollution Control, 
Pretoria, June (1980). 

. Baker, R.C. (ed.) Microscopic Staining Techniques. 
Butterworths, London (1963). 

. Abell, B.C., Tagg, R.C. and Push, M. Enzyme 
catalyzed cellular transmination. In: Advances in 
Enzymology (ed. A. F. Round), Vol. 2, 3rd edn, 
Academic Press, New York (1954). 


4. Les notes au bas de la page, a la différence des référ- 
ences, doivent étre indiquées au moyen d’une série 
homogéne de symboles qui recommence au début de 
chaque page; elles ne doivent pas étre inclues dans le 
systéme de référence numéroté. 


. Pour toute réimpression, il faut remplir le bulletin de com- 


mande de réimpression, envoyé a |’auteur. II sera égale- 
ment possible d’obtenir des réimpressions aprés la publi- 
cation du rapport a un coit plus élevé. 





